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English 


Adjusting Speaker Output Levels Using Test Tone 
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5 Press TEST again to stop the test tone. 

5 Press SOUND, then press TEST to stop the test 
tone. 


Frangais 


Ajustement du niveau de sortie des enceintes en utilisant la tonalite de test 
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5 Appuyer de nouveau surTEST pour arreter la 
tonalite de test. 

5 Appuyer sur SOUND, puis appuyer surTEST 
pour arreter la tonalite de test. 
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